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dyrektor Central. Poradn. Obwodowego Zaktadu Lecznictwa Pracowniczego 
w Krakowie 


urodzony 16. IV. 1893 roku, zmarł w czasie pełnienia swych obowiązków 
służbowych w dniu 14 września 1950 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 18 września b.r. o godzinie 16-tej. 


W Zmarłym tracimy serdecznego Kolegę i całą duszą oddanego sprawie związkowej pracownika. 
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